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※電源は20 0 V 30 A 専用回路を設けてください 


キャビネットの後方に背板がある場合（単位 

◎背板位置がキャビネットの取 \ ro y^ (460) -l 
付け穴から 45mmfeTF の場合は、 ^ J 

後固定金具が通るように切り \ f / 

欠きを設けてください。 \ J.- 11 

く正面(断面)図〉 \ 

丨_ 取付け穴(560) __ 


《■45 mm 以下の場合は H 
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IHI クッキングヒーター ( KZ-HSWc 
定格•仕右 


定格•仕楢 



左 ヒーター 


誘導加熱式コイル（旧） 


3000 W 直径 190 mm 


発熱体 


m 力 

調節範囲 



ラジエントヒーター ( RH ) 1250 W 直径 140 mm 


シーズヒーター 1550 W 


中央 ヒーター 


ロースター ヒーター 


約120 W 相当〜200 0 W 8段階調節 

約 120 W 相当〜3000 W 8段階調節+湯沸かし 

タツ ナキ ー パ式 - 

約 340 W 相当〜1250 W 3段階調節 

約 980 W 相当〜1550 W 3段階調節 

3.5 mrrf 3 心 EP ゴムキヤプタイヤケープル長さ 0.7 m 
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I 平面 II 


I 背面図" 1 


200土50 
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K (600) 

/ コンセント位置を示す 


(注）の奥行650未満の場合は、 

コンセントは埋込型をお使いください C 
コンセントの方向に注意してください c 


[WMM] 


口ースター受け皿 


口ースタードアと 
サイドカバー右の後方 


口ースタードアの後方 


[側面図] 
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594( 最前方での幅） 
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ロースター焼き網 

220 ^ 50, 
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r 1 1〇以上] ^ •010以上でも可 

※れ A 寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面）との差です。 

※之. B 寸法が 80mm 以上あれば松下電工（株）製 (WK36301B) の露出コンセントが使えます。 
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圆クッキングヒーター （ KZ - HSW 32 A ) ビルトインタイプ 
寸法図（単位: mm ) 


























